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Elżbieta z Hulków Friedemann 


przeżywszy lat 52, po długićj a dolegliwćj chorobie, opatrzona śś. Sakramentami, zasnęła 
w Panu w dniu 29 Maja 1872 roku. 


AE UODO 


Pozostały mąż wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
z domu przy ulicy Starowiginéj Nr. 78, w dniu 31 Maja t. j. w Piątek o godzinie 4 po południu na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


Kraków, w Drukarni Uniwersyteckiej. 


